
Installation Manual 
Manuel cPinstallation 
Installationshandbuch 
Manuale d^nstaliazione 


»Manual de instalacion 
)Manual de instala^ao 

> Installatiehandleiding 

► Installationsanvisning 


WKEF ⑧ 












(GB) 

Important Points 

(ES) 

Puntos importantes 

(F) 

Points importants 

(P) 

Pontos importantes 

(D) 

Wichtige Punkte 

(NL) 

Belangrijke aandachtspunten 

(_) 

Punti importanti 

(DK) 

Vigtige punkter 


INSTALLATION 

MANUAL 


(GB) Follow this manual carefully for best results from your speakers. 

(F) Afin de tirer les meilleurs resultats des haut-parleurs, veuiitez suivre scrupuleusement les instructions reprises dans le present manuel. 

(D) Fur optimate Ergebnisse mit Ihrem Lautsprecher befolgen Sie diese Anleitung 

(I) Per ottenere le migliori prestazioni dai diffusori seguire le istruzioni contenute nel presente manuale 

(ES) Siga las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados de ios altavoces 

(P) Siga este manual atentamente para obter o melhor resultado das colunas 

(NL) Volg terwille van een optimaal resultaat de instructies nauwkeurig op. 

(DK) Folg denne manual omhyggeligt for at opna det bedste resultat fra hojttalerne 



Read and return warranty card. 

Veuiilez lire et renvoyer la carte de garantie. 
Lesen Sie die Garantiekarce und senden Sie sie 
ausgefiillt zuruck. 

Si prega di restituire la scheda di garanzia, previa 
attenta lettura 

Lea y envienos la tarjeta de garantfa 
Leia e devolva o cartao de garantia 
U kunt na lezing en invulling de garantiekaart 
aan de importeur sturen. 

Gennemlaes og send garantibeviset tilbage 



(GB) Avoid temperature extremes. 

(F) Eviter ies temperatures extremes. 

(D) Extreme Temperaturen vermeiden. 

(I) Evitare temperature troppo alte o troppo 
basse. 

(ES) Evite temperaturas extremas 
(P) Evite temperaturas extremas 
(NL) Vermijd extreme temperaturen. 

(DK) Undga ekstreme temperaturer 



(GB) Avoid damp. 

(F) Eviter I'humidite. 

(D) Feuchtigkeit vermeiden. 
(I) Evitare Pumidita 
(ES) Evite la humedad 
(P) Evite a humidade 
(NL) Vermijd vocht 
(DK) Undga fugt 



(GB) Avoid direct sunlight. 

(F) Eviter「exposition directe aux rayons du 
soieii. 

(D) Direktes Sonnenlicht vermeiden. 

(I) Evitare I’esposizione diretta at raggi de! sole 
(ES) Evite la !uz directa del sol 
(P) Evite a exposi?ao directa a luz do sol 
(NL) Vermijd rechtstreeks zonlicht 
(DK) Undga direkte sollys 



(GB) Clean with a damp lint free cloth. 

(F) Nettoyer a I’aide d’un chiffon humide, non 
pelucheux. 

(D) Mit einem angefeuchteten, nicht fuselnden Tuch 
abwischen. 

(I) Pulire con un panno umido non sfilacciato 
(ES) Limpie con un pano humedo 
(P) Limpe com um pano humido sem pelos 
(NL) Reinigen met een vochtige niet pluizende doek 
(PK) Reng0r med en fugtig klud, der ikke fnugger 



(GB) Do not use spirit based cleaners. 

(F) Ne pas utiliser d’agents nettoyants a base 
d’alcool. 

(D) Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel 
verwenden. 

(I) Non utilizzare prodotti a base di alcol 

(ES) No use limpiadores con base de alcohol 

(P) Nao utilize produtos de limpeza a base de 
alcool 

(NL) Gebruik geen reinigingsprodukten op basis 
van alcohol 

(DIQ Brug ikke rengoringsmldler med alkohol 


m 


(GB) SAFETY NOTICE! trailing cables are dangerous, secure all cables. 

(F) NOTE DE S ECU RITE ! Les cables de haut-parleurs traTnant sur le sol peuvent etre source de danger. Fixer tous les cables. 

(D) SICHERHEITSHUNWEIS ! Herumliegende Lautsprecherkabei sind eine Gefahrenquelle. Bitte alle Lautsprecherkabel sorgfaltig verlegen. 
の NOTA PER LA SICUREZZA: i cavi di uscita dei diffusori possono essere pericolosi se non sistemati in un posto sicuro. 

(ES) {ATENCION! los cables de conexion sueltos de los altavoces son peligrosos. Fijelos 

(P) Precw^des de seguran^a! Os cabos das colunas espalhados sao perigosos, fixe todos os cabos 

(NL) VOOR UW VEiLIGHEID! Loshangende luidsprekerkabels zijn gevaarlijk! De kabels steeds op een veilige plaats leggen. 

(DK) BEM^ERK! skarpe knaek og slid pa hojttalerledningerne er farlig, de skal fastgores. 


(GB) 

Positioning 

(ES) 

Posicionamiento 

(F) 

Positionnement 

(P) 

Posicionamento 

P) 

Aufstellung 

(NL) 

Plaats en aansluiting 

0) 

Posizionamento 

(DK) 

Placering 


















(GB) 

Connections 

(ES) 

Conexiones 

(F) 

Connexions 

(P) 

Liga^oes 

(D) 

Anschliisse 

(NL) 

Aanslultingen 

(0 

Collegamenti 

(DK) 

Forbindelser 



iC^l i*C23 iC^5 iC^7 iC29 iC^Sds 


碁妇園一®圍^^ 



Single wire connections 

(F) Connexion h un fil 
(D) Einzel-Kabelanschliisse 
(I) Connessioni "single wire" 

(ES) Conexiones de un solo hilo 
(P) Liga^oes com um s6 cabo 
(NL) Enkelvoudige draadverbindingen 
(DK) Forbindelser til enkelc ledning 


Bi-wired connections 

(F) Connexion a Di-cablage 
(D) Doppel-Kabelanschlusse 
(I) Connessioni “bi-wired” 

(ES) Conexiones de doble hilo 
(P) Liga 530 em duplo cabo 
(NL) Bi-Wire connectoren 
(DK) Bi-wired forbindelser 


Bi-amplitied connections 

(F) Connexion a bi-amplification 
(D) Doppelte Verstarkeransch I Cisse 
(_) Connessioni “bi-amplification” 

(ES) Conexiones de biamplificacion 
(P) Uga^aoes bi-amplificadas 
(NL) Bi-Amp aansluicingen 
(DK) Forbindelser til bi-amping 



1Q8ds 


single wire terminal panel 



(DK) Forbindelser til bi-amping 




























































































Reduced LF (Wall placement) 

(F) Attenuation des basse frequences (angle positionnementTV) 

(D) Verringerte Basswiedergabe bei (Aufstellung an der Wand, in der Ecke oder amTV-Gerat) 
(I) Equal izzazione basse frequenze (posizionamento pareteTV) 

(ES) BF reducida (Ubicacion Pared TV) 

(P) BF Keduzida (Parede Disposi^ao do TV) 

(NL) Verminderde laag-opbrengst (plaatsing in wand/hoek of bij TV) 

(DK) Reduceret lavfrekvens/bas (vaeg/TV placerin^ 


(I) Equalizzazione basse frequenze (posizionamento parete/angolo/TV) 


(GB) Connections 

(F) Connexions 

(D) Anschliisse 

(I) Collegamenti 


Reduced LF (Wall/Corner placement) 

(F) Attenuation des basse frequences (angle/mur/positionnementTV) 


(D) Verringerte Basswiedergabe bei (Aufstellung an der Wand, in der Ecke oder amTV-Gerat) 


(ES) Conexiones 

(P) Liga^oes 

(NL) Aansluitingen 
(DK) Forbindelser 


(ES) BF reducida (Ubicacion Pared/Esquina/TV) 

(P) BF Reduzida (Rarede/Canto/Disposi?ao do TV) 

(NL) Verminderde laag-opbrengst (plaatsing in wand/hoek of bij TV) 
(DK) Reduceret lavfrekvens/bas (vaeg/hjoeroe/TV placering) 


國矚 
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(GB) Working 
(F) Fonctionne 
(D) Funktioniert 
(0 Funziona 
(ES) En funcionamiento 
(P) Esta a funcionar 
(NL) Werkt 
(DK) Fungerer 



(GB) Switch cables 
(F) Changer I'ordre de cablage 
(D) Kabel vercauschen 
(0 Cavi dell'interruttore 
(ES) Cable de interruptores 
(P) Cabos de liga^ao 
(NL) Kabels verwisselen 
(DK) Byt kabler 


(GB) Not working 
(F) Ne fonctionne pas 
(D) Funktioniert nicht 
0) Non funziona 
(ES) No funciona 
(P) Nao esta a funcionar 
(NL) Werkt niet 
(DK) Fungere ikke 


ffl 


レ / WIF 

r\ 


(GB) Treble / HF 
(F) Aigus / HF 
(D) Hohen 

(Hochfrequenzbereich/HF) 

(I) Alti / HF 
(ES) Agudos / HF 
(P) Agudos / HF 
(NL.) Hoge tonen / HF 
(DK) Diskant / HF 

(GB) Mid-range / MF 
(F) Medium / MF 
(D) Mitteltonbereich 
(I) Medi/MF 
(ES) Gama de Medios / MF 
(P) Gama Media / MF 
(NL) midden tonen / MF 
(DIQ Mellemtone / MT 

(GB) Bass / LF 
(F) Basses / BF 

(D) Basse (Ba6frequenzbereich/LF) 

(I) Bassi / LF 

(ES) Graves / LF 

(P) Graves /LF 

(NL) Lage tonen / LF 

(DK) Bas / LF 


(GB) Intermitent sound 






iQl, iQ3, iQ5, 
iQ7, iQ9, iQ8ds 


mm. 


iQI, iQ3, iQ5, 
\Q7, iQ9, iQ8ds 


(NL) Onderbroken geluid 
(DIQ Uregelmaessig 1yd 


(GB) Distorted sound 
(F) Son deforme 
(D) Verzerrter Klang 
(0 Distorsione del suono 
(ES) Sonido distorsionado 
(P) Som distorcido 
(NL) Vervormd geluid 
(DK) Lydforvraengning 


EJ 

iQ2c, «Q6c 






(GB) Fault Finding - (I) Problem / (2) Action / (3) Cause 
(F) Depannage - (1)Probleme / (2) Action / (3) Cause 


(ES 、 Localizacion de averias ■(1)Problema / (2) Accion / (3) Causa 
(P) Localiza^ao de avarias - (I) Problema / (2) Solu^ao / (3) Causa 
• 一 ‘ - -' 2 ) Handeiing / (3) Oorzaak 

へ rsag 




(D) Fehlersuche -(1) Problem/ (2)MaBnahme / (3) Ursache (NL) Upsporen van stormgen - (I) ド robieem / ( 

(I) Individuazione delle anomale - (I) Problema / (2) Rimedio I (3) Causa (DK) Fejlfinding - (I) Problem / (2) Handling / (3)> 


(1)PROBLEM 


iQ2c, iQ6c 


—M 


iQ2c, iQ6c 


(2) ACTION 

(3) CAUSE 


1 v: © © ： ® 1 

AMPLIFIER 

iQ2c, iQ6c 






iQl, iQ3, iQ5, AMPLIFIER 
iQ7 r iQ9, iQ8ds 


華-- * — 〇/ 

iQl, iQ3, iQ5, AMPLIFIER 
iQ7, iQ9, iQ8ds 


iQl, iQ3, IQ5, 
iQ7, iQ9, iQ8ds 


二しだ- 


HB 


€=> — ~Bg 

iQl, iQ3, iQ5, AMPLIFIER 
iQ7, iQ9, iQ8ds 




(1)PROBLEM 


(3) CAUSE 



■r_ 


>■1 

0 

II 

0 


_ 


000 
































































































(GB) 

Specifications 

(ES) 

Especificaciones 

(F) 

Specifications 

(P) 

Especifica^oes 

(0) 

Technische Merkmale 

(NL) 

Technische gegevens 

(1) 

Specifiche 

(DK) 

Specifikationer 





iQl 



fQ6c 


iQT 

iQ3 

iQ5 

iQ7 

iQ9 

Design 

Two-way bass reflex 

Two-way bass reflex 

Three-way bass reflex 

Three-way bass reflex 

Three-way bass reflex 

Drive units 

130mm (5'A M ) Uni-Q 
19mm ( 3 /V') alu dome HF 

•165mm (6 1 の Uni-Q 
19mm ( 3 A”）alu dome HF 

130mm (S'/V) LF 

130mm (574 n ) Uni-Q 
19mm ( 3 /V’）alu dome HF 

165mm LF 

165mm Uni-Q 

19mm ( 3 A n ) alu dome HF 

2x 165mm (6 '/〇 LF 
165mm (6V 2 ”) Uni-Q 

19mm ( 3 入 ’’) alu dome HF 

Frequency response 

50Hz- 40KHz 

45Hz • 40KHz 

43Hz • 40KHz 

40Hz- 40KHz 

38Hz-40KHz 

Crossover frequency 

2.8kHz 

2.8kHz 

280Hz - 2.8kHz 

250Hz - 2.8kHz 

250Hz - 2.8kHz 

Amplifier requirements 

I0-I00W 

I5-I20W 

I5-I30W 

I5-I50W 

IS- 200 W 

Sensitivity (2.83V/Im) 

88dB 

89dB 

88dB 

90dB 

9ldB 

Maximum output 

I08dB 

HOdB 

l09dB 

llldB 

M3dB 

Nominal impedance 

8D 

8Q 

8Q 

80 

8Q 

Magnetic shielding 

Yes 





Weight 

4.5kg (9.9lbs) 

6.7kg (I4.8lbs) 

10.2kg (22.5lbs) 

14.5kg (32lbs) 

16.6kg (36.6lbs) 













L 

iQ2c 

iQ6c 

iQ8ds 

KEF Audio (UK), 


Design 

Two-way bass reflex 

Three-way bass reflex 

Two-way closed box 

Eccleston Road ， Tovil, Maidstone, 

Kent, ME 15 6QP UK. 

Telephone: +44 (0)1622 672261 

Fax: +44 (0)1622 750653 

wwwJcef.com 

KEF America, Inc* 

Drive units 

130mm (5W，> Uni-Q 
19mm (VV*) alu dome HF 

2x 130mm (S 1 /^) LF 
130mm (SW’> Uni-Q 

19mm ( 士 ，) alu dome HF 

2x 130mm (5V ，） Uni-Q 

2 x 19mm (VO alu dome HF 

Frequency response 

70Hz- 40KHz 

65Hz - 40KHz 

65Hz ■ 40KHz 

Crossover frequency 

2.8kHz 

280Hz - 2.8kHz 

2.8kHz 

10 Timber Lane, Marlboro, 

New Jersey, 07746 USA. 

Telephone: +(1)732 683 2356 

Amplifier requirements 

I0-I00W 

I5-I50W 

I0-I00W 

Sensitivity (2.83V/1 m) 

89dB 

90dB 

83dB 

Fax: +(1)732 683 2358 

Maximum output 

l09dB 

llldB 

l03dB 



Nominal impedance 

8Q 

8Q 

80 

GP Acoustics GmbH 

HeinrichstraBe 51,D- 44536 Liinen, 
Deutschland 

Magnetic shielding 

Yes 

Yes 

No 

Weight 

47kg(l0.3lbs) 

8.9kg (I9.6lbs) 

5.2kg (11.SIbs) 

Telephone:+49 (0)231 9860-320 

Fax: +49 (0)231 9860-330 

wwwJkefaudio.de 

Dimensions (H x W x D) 

165 x 418 x 220 mm 

6.5 x 16.4 x 8.7 in. 

165 x 512 x 255 mm 
6.5x20.1 x 10 in. 

180 x 360 x 175 mm 

7.1 x 14.2 x 6.7 in. 


KEF Audio reserve the right, in line with continuous research and development, 
to amend or change specifications without prior notice. E&O.E. 


WKEF. 


Part No. 290177 M 
Issue 3: April I I th 2005 










































































